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ÖZ 


Günümüzde enerjinin korunumu ve doğal çevreye saygı her alanda en önemli olgu olarak kar- 
şımıza çıkmaktadır. Bununla ilgili olarak “Sürdürülebilirlik” kavramı ortaya çıkmış ve mimari plat- 
formda da “Sürdürülebilir Mimarlık” adında yeni ve kalıcı bir araştırma konusu oluşmuştur. Mimar- 
lığın temelini oluşturan “tasarım”da bu yeni kavrama dahil olarak “sürdürülebilir mimari tasarım” 
alanını ortaya çıkarmıştır. 

Sürdürülebilir mimarlık “yapı içi”, “yapı kabuğu” ve “fiziksel çevre” olarak üç farklı alanda gel- 
işme göstermiştir. Oluşan bu üç alan birbirlerini doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Bu çal- 
ışmada sürdürülebilir mimari tasarım kapsamında “Yapı Kabuğundaki” gelişmelere değinilecektir. Bu 
bağlamda yapı kabuğu; “yeni yapı tasarımları” ve “mevcut yapılar” olarak iki farklı şekilde karşımıza 
çıkmaktadır. Mevcut yapılardaki yapı kabuğu, sürdürülebilir mimari tasarım açısından Oo literatürde 
“renovasyon” kapsamında değerlendirilir. 


Enerji verimliliği ve performansı açısından bakıldığında (Binalarda Enerji Performansı [BEP] gi- 
bi) enerji politikaları sayesinde yeni yapı tasarımlarında enerji tüketimini azaltmak için çeşitli önlem- 
ler alınmaktadır. Fakat mevcut binalarda hiçbir önlem alınmadığından (apartmanların 2012 yılına ka- 
dar ısı yalıtımı yaptırma zorunluluğu haricinde) enerji tüketimi sabit kalmıştır. Bu yüzden sektörel 
bazda enerji tüketiminin binalar payına düşen kısmı “4636-25 aralığında değişmekte (Anonim 2011) 
ama azaltılamamaktadır. Ayrıca mevcut binalarda işletme maliyetini ve enerji açısından çevreye 
bağımlılığı azaltacak sistemlerin (kolektörler hariç) kullanılmaması dikkati çekmektedir. 


Yapılan bu çalışmada sürdürülebilir mimari tasarıma uygun, yapı kabuğuna entegre edilebilecek 
yenilenebilir enerji sistemleri araştırılacaktır. Bu kapsamda da Anadolu Üniversitesi Mimarlık 
Bölümüne ait bir renovasyon proje alternatifi geliştirilerek, bir enerji simülasyon programında (Design 
Builder) modellenip enerji kayıp-kazanç değerleri yorumlanacaktır. 
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BUILDING SUSTAINABLE ARCHTTECTURAL DESIGN: A RENOVATION 
PROJECT 


ABSTRACT 


Today, the conservation of energy and respect for the natural environment appears to be the most 
important phenomena in all areas. In this regard, "sustainability" concept emerged and the architec- 
tural platform "Sustainable Architecture" is composed of a research subject to the new and permanent. 
Architecture underlying the "design" as including also the new concept of "sustainable architectural 
design" has revealed that field. 


Sustainable architecture "building in-house", "building envelope" and "physical environment" as 
shown in three different areas of development. Each consisting of three fields that directly affect and 
concem. Sustainable architectural design within the scope of this study, "Building Envelope" devel- 
opments will be discussed. In this context, building envelope, "the new building design" and "existing 
structures" as appeared in two different ways. Existing structures, building envelope, sustainable archi- 
tectural design in the literature in terms of "renovation" is considered within the scope. 


In terms of energy efficiency and performance (as Energy Performance of Buildings |BEPTJ) with 
the energy policies of the various measures are being taken to reduce the energy consumption of the 
new building design. Not been received, but no measures in existing buildings (apartment buildings 
until 2012, except for heat insulation Remodeling obligation), energy consumption has remained con- 
stant. Therefore, the energy consumption of buildings on a sectoral basis is changing in the range 36- 
2590 share of the portion of (Anonim 2011), but can not be reduced. In addition, operating costs of ex- 
isting buildings and to reduce reliance on energy-environment systems (except for collectors) used is 
notevvorthy. 


m this study the appropriate design of sustainable architecture, renevvable energy systems can be 
integrated into the shell structure will be investigated. In this context, a renovation project of the De- 
partment of Architecture at Anadolu University, developed an alternative, an energy simulation pro- 
gram (Design Builder), modeled and interpreted in the energy loss-gain values. 


Keywords: Architectural design, Sustainability, Sustainable design, Building envelope, 
Renewable energy systems. 


1. GİRİŞ 


Bilinçsiz enerji kullanımı doğal dengeyi 
bozmaya devam etmektedir. Bu yüzden hem 
gelecek nesilleri hem de enerji ekonomisini dik- 
kate alan “enerji tüketimi”nin önemini anlayan 
bilinçli toplum gündeme gelmektedir. Bu 
bağlamda inşaat sektöründeki tasarımcı ve uygu- 
layıcılar için; binaların olumsuz etkilerini azalt- 
mak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yararlanmak öncelikli amaç haline gelmiştir. Bu 
amaca yönelik enerji verimliliği ve perfor- 
mansına uygun tasarımların başladığı yer yapı 
kabuğudur. 


Yapı kabuğu, bir binada; dış duvarlar, pen- 
cereler, kapılar, çatılar, toprağa temas eden du- 
var ve döşemeler gibi iç ve dış arasındaki ay- 
ırımı yapan bina elemanı olarak tanımlanır 
(VVeb1). “Dr. Eric Burnett” ve “ Dr. John 
Straube”e göre ise yapı kabuğu: yapısal olarak 
sadece statik ve dinamik yükleri değil hava, ısı 


ve nem gibi fiziksel çevre kontrolünü de destek- 
lemelidir (VVeb2). Fiziksel çevre kontrolünü 
sağlarken yapı kabuğuna entegre edilen enerji 
etkin sistemler düzenli ve vaz geçilmez yapı 
elemanların haline gelerek “yapılara bütünsel 
yaklaşım”? sağlarlar (Hesnest 1999). Bunun 
sonucunda da “sürdürülebilir uyumluluk önemi’ 
sadece enerji tüketiminin, kirliliğin ve israf et- 
menin azaltılması değil yapıların tekrar 
dönüşümü veya yeni işlevler ile yeniden kul- 
lanımları sayesinde tekrar kullanılabilmeleri 
olarak ortaya çıkmıştır (Douglas 2006). Bu 
bağlamda Avrupa Hükümetleri sürdürülebilir 
tasarımda çevresel endişeleri işaret ederek; CO2 
emisyonun azaltılması, inşaat adedinin azaltıl- 
ması, atıkların yok edilmesi ve iç hava kir- 
liliğinin engellenmesi konularına önem ver- 
mektedir (Anonim 2003). Söz konusu olan bu 
konular ise sürdürülebilir mimari tasarımın te- 
mellerini oluşturmaktadır. 
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Yapılan bu çalışmada sürdürülebilir mimari 
tasarım kapsamında yapı kabuğu gelişimi 
incelenmiş, yapı kabuğuna entegre edilebilen 
sistemler yenilenebilir enerji kaynaklarına göre 
sınıflandırılmış, ve bu sistemlerden ülkemiz 
şartlarında uygulanabilecek olanlar seçilerek 
Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bi- 
nasına yönelik bir renovasyon iyileştirme projesi 
hazırlanmıştır. 


2. SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ 
TASARIMDA YAPI KABUĞU 
GELİŞİMİ 


Yapı kabuğu teknoloji ile malzemedeki ge- 
lişmeler ve sürdürülebilir mimari tasarım ilkele- 
rine göre değişime uğramıştır. Söz konusu ta- 
sarım ilkeleri ise; 


e Yapma çevrenin tasarımında ve kul- 
lanımında doğal kaynakların zarar görmesini 
en az seviyeye indirme, 

e Mevcut topoğrafyaya uygun, toprak zen- 
ginliklerine, suya, havaya, mevcut yeşil do- 
kuya saygılı bir yaklaşım ile binanın konum- 
landırılması, 

e Doğa ile uyumlu tasarlama, iklim şartlarına 
ve topoğrafik özelliklere uyumlu tasarım, 

e Fonksiyonel mekan gruplarının yataydaki 
tasarımında sirkülasyon elemanlarını ve sulu 
hacimleri mümkün olduğu kadar kuzey 
yönde tasarlamak, 

e Bina içinde yatay dağılımda olduğu gibi 
düşey dağılımda da ekolojik ilkeleri göz 
önüne almak, 

e Tasarımın esnekliğe ve değişkenliğe imkan 
sağlaması ve mekanların çok fonksiyonlu 


olması, 

e Güneş enerjisini kullanmaya yönelik ta- 
sarımlar, 

e Akıllı binaların tasarım kriterlerini geliştir- 
mek, 


olarak sıralanabilir (Tönük 2001). Bu anlamda 
son 30-40 yıllık bina gelişim sürecine 
bakıldığında ilk olarak akıllı binalar gündeme 
gelmiştir. Ve gelişen teknolojilerin binaya ve 
yapı kabuğuna ilave edilmeleri ile “enerji etkin”, 
“çevre dostu” ve “sürdürülebilir? binalara doğru 
bir geçiş süreci yaşanmıştır. 


2.1 Akıllı Binalar 


Akıllı binalar; 1985 ve öncesinde; çok sayı- 
da bağımsız ve kendi kendini ayarlayan alt sis- 
temlerden oluşmaktaydı. Bu sistemler nispeten 
karmaşık olup gerçekte birbirlerinden bağımsız- 
dılar. 1986-1991 arasında; sistemler bir ağ 


aracılığıyla birbirlerine bağlandılar. Böylece sis- 
temleri uzaktan kontrol etmek ya da bir merkezi 
planlama ya da sıralamayı kolaylaştırmak müm- 
kün olabilmekteydi. 1992 ve sonrası; ilk iki 
dönemdeki işlemcilere ve ağlara ek olarak, bina 
ve binada bulunanlar konusunda öğrenme ka- 
pasitesine ve buna bağlı olarak kontrol davranış- 
larını bu bilgilere uydurma yeteneğine sahip ol- 
maktadır (Şekil 1) (Civan 2006, Sönmez 2006). 
Daha sonrasında bu binaların daha az enerji 
tüketmeleri için “enerji etkin akılı bina” 
kavramı geliştirilmiştir. 


Enerji etkin akıllı binalar da pasif tasarım 
kriterlerine göre tasarlanmalıdır. Böylelikle ye- 
nilenebilir enerjilerden gerektiğinde fayda ge- 
rektiğinde korunma sağlanır. Böylece çevresel 
ve ekonomik olarak; akıllılığı sağlayan mekanik 
ve elektronik sistemlere olan gereksinim ve bun- 
lara harcanacak enerji tüketimi de azaltılır 
(Web3). Buradaki tüketim yapı kabuğunun 
gösterdiği performansa dayalıdır. Bu anlamda da 
akıllı binalarda yapı kabuğu; 


e Çift Kabuklu Cepheler ve 
e Aktif Cepheler 


olmak üzere ikiye ayrılır. 
2.1.1 Çift Kabuklu Cepheler 


Akıllı binalarda kullanılan çift kabuk ce- 
pheler doğal aydınlatma, ısı ve güneş kontrolü, 
gürültü yalıtımı ve en önemlisi doğal hava- 
landırma sağlamaktadır. Doğal enerji kaynak- 
larının kullanımı ile mekanik sistemlere duyulan 
ihtiyacın ve enerji tüketiminin azaltılması ama- 
çlanmaktadır (Web4). 


Çift kabuklu cephelerde kendi aralarında 
dörde ayrılırlar (Şekil 2). Bunlar; 
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Çok Katlı Koridor Tipi 


Şafi Tipi 


Kutu Tipi 


Şekil 2. Çift kabuk cam cephe kuruluşları (Eşsiz vd. 2004) 


e Çok katlı; iki cephe kuruluşu arasında 
hiçbir şey yoktur, havalandırma pencere ve 
kapı boşluklarından yapılmaktadır (Şekil 3), 

e Koridor tipi; Yatay bölüm koridor olarak 
cepheye yerleştirilerek; akustikte, yangın 
güvenliğinde ve havalandırmada avantaj 
sağlar (Şekil 4), 

e Kutu tipi; Yatay ve dikey bölümler, ce- 
pheyi küçük ve birbirinden bağımsız olarak 
bölerler (Şekil 5), 

e Şaft tipi; kutu tipinden farkı üst üste gelen 
bölümler dikey şaftla birbirine bağlıdır ve 
baca etkisi yaratırlar (Şekil 6), 


durumlarına göre farklı kullanım ihtiyaçlarına 
göre sınıflandırılabilirler (Web4). 


2.1.2 Aktif Cepheler 


Aktif cepheler, cephedeki pencereler ve 
gölgeleme araçlarının ısısal ve optik özellik- 
lerinin iklim koşulları, kullanıcı tercihleri ve 
bina enerji yönetim sistemlerinin ihtiyaçlarına 
göre otomatik olarak değişebildiği cephelerdir 
(Şekil 7); (European Solar Architecture 1995). 


2.2 Enerji Etkin Binalar 


Enerji etkin önlemler yenilenmeye ihtiyacı 
olan binaların üretim süreci öncesi için geliştiri- 
len zayıf ısıl koşullara sahip binaların ısısal 
modernizasyonu, enerji tüketiminde önemli 
azalmalar sağlar. (Şekil 8) (Chweieduk 2003). 
Binalarda ise; 
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Şekil 4. Koridor tipi Çift kabuk cam cephe kuruluşları ve sistem kesiti, Dusseldorf Staddtor (VVeb5) 
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Şekil 5. Kutu tipi çift kabuklu cephe sistemi ve havalandırma kesit detayı, RWE Binası (Gür 2007) 


Şekil 6. Kat yüksekliğinde şaft ile havalandırma, Fotonik Araştırma Merkezi,Berlin Fotonik Araştırma 
Merkezi (Gür 2007) 


Şekil 7. Research Establishment Ofis Binası (Web6) 
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Şekil 8. Renovasyon Proje örnekleri, warderstreet Washington DC (VVeb7, Web8) 


e Yapı kabuğu ısı yalıtımı veya camlama 
ile iyileştirilmesi, 

e Konutlar için sıcak su kazanlarının iyi- 
leştirilmesi, 

e Aydınlatma ve HVAC gibi sistemlerin 
eklenmesi, 

e Çevre dostu enerji üretim sistemlerinin 
tanıtımı, 

e Bioklimatik yapı tasarımı ve yönlenme 
tanıtımı 


enerji etkin seçenekler olarak sunulmuştur. Bu 
sistemlerin denetlenmesi, performansının ve en- 
erji etkinliğinin yükseltilmesi; enerji tasarrufu 
yapan bileşen ve süreçlerden yararlanılmasını 
sağlar (Chweieduk 2003). Bunun sonucunda da; 
çevre kontrolünü bina otomasyonuna göre yapan 
akıllı binalara ileri teknolojiye sahip farklı sis- 
temlerin eklenmesiyle enerji etkin binalar ortaya 
çıkmıştır. 


Enerji etkin binaların ısı geçirgenlik direnci 
çok iyi olan kendilerine has yapı kabukları 
vardır. Isıtma ve elektrik sistemleri yüksek et- 
kinlikle işletilmektedir (Chvveieduk 2003). 
Öncelikli amaç enerji korunumudur. 


2.3 Çevre Dostu Binalar 


Çevre dostu yapılarda enerji korunumu 
problemi özellikle de yenilenebilirliğin kul- 
lanımı durumunda daha global bir şekilde değer- 
lendirilir. Ana fikir binaya uygulanan sistemler- 
dir. Bu sistemler standart enerji korunumunun 
dışında enerji ve malzemelerin, yenilikçi 
teknoloji ile yenilenebilir ve atık üzerine alınan 
tedbirler ile ilgilidir. Bunlar; 


1. Bioklimatik bina tasarımlar ve yönlendirmesi; 


a. düşük enerjili mimari konsepti pasif 
güneş kullanımı ve bundan binanın 
faydalanması hedefler. Burada ge- 
rektiğinde güneşten faydalanırken 
gerektiğinde korunabilmek amaçtır. 
Tüm bunlarda binanın çevresindeki 
ağaçlar ve bitki örtüyle bağlantılıdır. 


b. Gün ışığı kullanımı, 


2. Termal ve PV sistemlerin yapı strüktürüne 
entegre edilmesi, 


3. Mevsime bağlı olarak uzun ve kısa süreli 
enerji depolaması, 


4. Yenilenebilir ve atık üzerine dayalı pom- 
palarla mekan ısıtmasının yapılması, 


5. Kanalizasyon, havalandırma ve iklim- 
lendirme sistemlerini de içeren ısı iyi- 
leştirmesi, 


6. Atıkların ayrılması, toplanması ve bunlardan 
yararlanılma veya tekrar kullanılması, 


7. Su kazancı ekipmanlarının tanıtımı, su 
arıtma, atık su ve yağmur sularının tekrar 
kullanılmasını kapsayan su yönetimi, 


olarak sıralanabilir (Şekil 9.) (Chweieduk 2003). 


Çevre dostu binalar, genellikle yeşil bi- 
nalarla benzer bir sürece uygun olarak tasar- 
lanan ve inşa edilen yapılar olarak bilinir (Green 
Building Challenge 2000). Yukarıdaki şartlar 
sağlandıktan sonra, tüm enerji performansı, 
çevre ve iç iklimlendirme standartları bir araya 
geldiğinde ve uygun hizmet kalitesi 
sağlandığında “sürdürülebilir bina yaklaşımı” 
gelişmiştir. 
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Şekil 9. Hydroponic Rooftop Garden, Hindistan (Web9) 


2.4 Sürdürülebilir Binalar 


Sürdürülebilir binalarda yapının çevresel 
etkileri “yaşam döngüsü analizi” kullanımıyla 
vurgu; ‘enerji’, “su” ve “malzeme” gibi üç önem- 
li öğenin kendi aralarındaki akış ile binaya ek- 
lenmesidir (Anink vd. 1998). Yapı tasarımları ve 
malzemeler, yapının; planlamasında, üretiminde, 
kullanılmasında ve yıkımında bu üç öğeyi dik- 
kate almak zorundadır. 


Sürdürülebilir yapı tasarımı için 


e Yenilenebilir enerji üretimi için olanak- 
ların tanımlanması, 

e Malzeme, ulaşım ve imalat süreçle- 
rindeki enerji düzenlemeleri ve yapı kul- 
lanım süresi boyunca enerji kullanımı 
açısından fosil yakıtların minimize 
edilmesi, 

e Yapı yönetim sistemlerinin kullanılabilir 
kolaylıkta olması, 

e Sistemler sadece istisnai durumlarda 
havalandırma sistemiyle kullanıcı ihti- 
yaçları için en iyi şekilde ayarlanan 
ısıtma ve soğutma sistemleri devreye 
sokulurken pasif veya aktif solar enerji 
sistemlerinden en iyi şekilde faydalan- 
ması 


göstergeleri vardır (Şekil 10-12) (Alnaser vd. 
2007). 


Sürdürülebilir binalarda yenilenebilir ürün 
ve malzeme kullanımı sayesinde aynı ürün veya 
malzeme başka bir yerde tekrar kullanılabilir. 
Bunun yanında sürdürülebilir bir yapının ısıl 
performansı sıfır enerjili binalara ısıtma sistemi 
ve yalıtım sistemi tasarımı için örnek olur. 


3. SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ 
TASARIM KAPSAMINDA YAPI 
KABUĞUNA ENTEGRE EDİLEN VE 
RENOVASYONLARDA o. 
KULLANILAN YENİLENEBİLİR 
ENERJİ SİSTEMLERİ VE 
ANALİZLERİ 


Yapıya her ne kadar “bütünsel” olarak yak- 
laşsak da yapı kabuğu farklı farklı elemanlardan 
oluştuğu için önerilecek sistemlerde birbirine 
göre farklılık gösterecektir. Bu bağlamda yeni 
yapılmakta ve yapılacak olan binalarda enerji 
etkinliği sağlanacaktır. Bu yüzden asıl enerji 
tüketiminin fazla olduğu eski binaların yapı ka- 
buğu renovasyonları üzerinde durulmuştur. 


Renovasyonda alınacak tedbirler, duvar- 
larda yalıtım yapıldığında kötüleşme problem- 
lerinin çözülmesi, konfor şartlarının iyileştiril- 
mesi ve estetik görünüm kazandırılma gibi çok 
amaçlı yaklaşımı temsil eder (Voss 2000). Bu 
bağlamda enerji etkinliği, sürdürülebilir mimari 
tasarım ve renovasyon denilince akla; 


1. Güneş enerjisi sistemleri, 

2. Rüzgar Enerjisi sistemleri, 

3. Aydınlatma sistemleri, 

4. Havalandırma sistemleri, 
gelmektedir. 
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Şekil 11. NASA Sustainable Base, Silikon vadisi, Kaliforniya (VVeb11) 
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Şekil 12. NASA Sustainable Base, Silikon vadisi, Kaliforniya (VVeb11) 


3.1 Güneş Enerjisi Sistemleri 


Akla ilk gelen temiz enerji kaynağıdır. Çok 
basit ve ilkel koşullar altında bile güneş eneriisi 
sistemleri yaratılabilir. Ama gelişen teknolofi ve 
kullanıcı gereksinimlerinin artmasıyla çeşitlen- 
miştir. Bunlar, 


.1. Güneş toplaçları, 

.2. PV modülleri, 

.3. Saydam Yalıtım, 

.4. Hibrit Sistemler, 

.5. Cam balkon kapamaları ve 
.6. Camlama Sistemleri, 


ŞA 


olarak sıralanabilir. 
3.1.1 Güneş Toplaçları 


Güneş toplaçları iç mekanda sıcak su kul- 
lanımı ve mekan ısıtmasına katkı sağlaması 
amacıyla yapılarda kullanılmaktadır (Şekil 13) 
(Dalenback 1997). Yapırenovasyonu bağlamında 
güneş toplaçlarına uygun olacak şekilde; yeni 
bir kat veya mekan eklendiğinde yapı kabuğu 
iyileştirilmiş olur (Voss 2000). 


3.1.2 PV Modülleri 


PV, toplaçlar ve ısı yalıtım sistemleri kendi 
aralarında birleştirilebilirse planlama, üretim ve 
kurulum maliyetleri düşebilir (Şekil 14) (Krau- 
ter vd. 2000). 


Coğrafi konum ve yerleşime göre binanın 
enerji ihtiyacı binadan binaya değişiklik göster- 
diği için PV modül alanları değişiklik gösterir 
(Antvorskov 2008). Genelleştirme yapmak 
gerekirse aynı bölgedeki aynı kullanım amacına 
sahip profe ve binalar için yapılmalıdır. 


PV modülleri gölgeye karşı çok hassas 
olduğu için; binalar arası mesafe, yönlenme ve 
yüksekliği fazla olan peyzaj elemanlarına dikkat 
etmek gerekir (Voss 2000). 


3.1.3 Saydam Yalıtım 


Saydam yalıtım pasif olarak düşük sıcak- 
lıkta duvarda ısıtma sağlarken güneşten elde et- 
tiği ısı enerjisi ile ısı kayıplarını azaltır. Reno- 
vasyon yapılacaksa güneşe dönük yüzeylerde 
yüksek oranda kullanılabilir (Şekil 15) (Voss 
2000). Opak ve saydam yalıtım arasındaki fark; 
biri ısının yapıdan kaçmasını engellemeye çal- 
ışırken, diğeri güneşten ısı elde etmeye çalışma- 
sıdır. 


3.1.4 Hibrit Sistemler 


Hibrit sistemler iki veya daha fazla enerji 
dönüştürme cihazının birleştirilmesidir. Amaç 
doğadaki sınırlamaları aşmaktır (VVeb13). 
Örneğin Güneş enerjisi sistemlerinin kendi ara- 
larında farklı birleşmeleri sonucunda; PV arka- 
sındaki borudan geçirilen su ısındığında yapı içi 
sıcak su kullanımı sistemine aktarılması 
düşünülmüştür (Şekil 16) (Krauter vd. 2000). 
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Şekil 14. Pasif-Aktif havalandırılan ve ısı yalıtımlı PV sistemleri (Krauter vd. 2000) 
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Şekil 16. Hibrit ısı yalıtımlı PV (Krauter vd. 2000) 
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Asimetrik parabolik yoğunlaştırıcı da bir 
diğer PV hibrit sistemidir. 0-50”lik açıyla uygu- 
lanabilen modülde yoğunlaştırıcı yüzeylere 
Radyan ayna uygulanmıştır (Şekil 17) (Wittwer 
ve Datz vd 2004, Web14). Aynı yüzey alanına 
sahip düz PV lere göre 1,62 oranında daha fazla 
performanslı olduğu görülmüştür (Mallicka vd. 
2004) 


Bir diğer PV hibrit sistem ise cam kat- 
manları arasına yerleştirilen ASI camlarıdır. Bu 
sistem: elektrik, aydınlatma yönetimi, konfor, 
etkili gölgeleme, parlama korunumu, ısıl yöne- 
tim, ekonomi ve mimari estetik gibi özellikleri 
taşımaktadır (Şekil18) (Alnaser vd.2007). 


Hibrit sistemlere başka bir örnek olarak; 
“Saydam yalıtım ve bitiş sistemi? gösterilebilir. 
Termotropik özelliği sayesinde ısı yansıtıcısı 
olarak da kullanılabilen “Camlama yalıtım ü- 
nitesi” aşırı ısınmaya karşı kullanılabildiği gibi 
(Şekil 19), düşük ısılarda da ısı direncini arttır- 
maktadır. Kullanımı açısından farklılık gösteren 
mekanlarda farklı ısı eşiklerine göre düzenleme 
yapılabilir (Şekil 20). Ayrıca binanın kullanım 
fonksiyonu ve yapı alanın global özellikleri her 
proje için ayrı ayrı göz önünde bulundurul- 
malıdır (Raicu vd. 2002). 


3.1.5 Cam Balkon Kapamaları 


Balkonların camla kapatılması açılabilir 
cam elemanlarla balkonun çevresinin kaplan- 
ması anlamına gelir (Boonstra 1997). Bu 
anlamda kış bahçesi etkisi yaratacak alanlar ek- 
lemek eğilimi ağır basar (Şekil 10.). Balkon ka- 
pamalarının öncelikli amacı, cephe bozulması ve 
ısı köprü problemleri azaltmak, yaşam alanını 
arttırmak, ısıtma sezonunu kısaltmak, gürültüyü 
azaltmak ve renovasyon maliyetini düşürmek 
yatmaktadır (Boonstra vd. 1997), enerji mali- 
yetleri arka plandadır. İç hava kalitesini koru- 
mak ve nem probleminden kaçınmak için yeterli 
pencere işlemleri ve havalandırma tedbirleri 
alınmalıdır. Ayrıca soğuk hava akışını engelle- 
mek için kullanıcı tarafından elle müdahale 
edilebilen pencere sistemleri olmalıdır. Enerji 
korunumu için hava akış hızı düşük tutulmalıdır, 
fakat iç hava kalitesinden de ödün verilme- 
melidir (Şekil 21) (Voss 2000). 


3.1.6 Camlama 


Camla kaplanmış alanlar faz kaymalı ısı e- 
nerji kazanımı ile birkaç saat sonra yapı içine 
ulaştığından ısıtmaya en çok ihtiyaç duyulan 
akşamüzeri veya gece devreye girer. İklim 
değişikliklerinde aşırı ısınmayı engellemek için 
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güneş kontrol sistemleri kullanılmalıdır (Witt- 
wer ve Datz vd. 2004). 


Farklı tiplerde değişebilen katmanlar ve 
kaplamalar geliştirilmiştir. “Kromojenik” adın- 
daki bu sistemler bünyesindeki pigmentler 
sayesinde (o özelliklerini değiştirebilmektedir 
(renk, saydam-opak vs.). Bu sistemler ışık ve Isı 
geçişi kontrolünde aktif ve/veya pasif olarak 
uyarlanabilir. Bu uygulamalar “akıllı camlama” 
veya “akıllı pencereler” olarak adlandırılır ve 
sadece cam elemanlarla sınırlı değildir (Raicu 
vd. 2002). 


Dış ortam uyarılarına ve koşullarına göre; 


elektrokromik sistemler, 
termokromik sistemler, 
fotokromik sistemler, 
gazokromik sistemler, 


PN 


optik özelliklerindeki değişikliğe bağlı olarak 
sınıflandırılabilir. 


Termokromik katmanlar sıcaklık uyarısıyla 
optik özelliklerini tersine çevirirler. Örneğin or- 
tam sıcaklığı optik-saydam değişim eşiği sıcak- 
lığının altında ise malzeme rengi temiz ve say- 
damlaşarak, eşiğin üzerine çıktığında opakla- 
şarak farklı termofiziksel davranışlara uyar- 
lanabilir (Raicu vd. 2002). Aynı şekilde Ga- 
zokromik camlarda yüksek güneş iletimi karşıs- 
ında renk değiştirme eğilimindedir (Şekil 22) 
(Wittwer ve Ell vd. 2004). 


Benzer şekilde aydınlatma ve mekan ssitil- 
masında faz kaymalı malzemeler de kullanıl- 
maktadır. Bu malzemeler cam katmanların ara- 
sında yer alır (Şekil 23). Belirlenen sıcaklık 
eşiğinin üzerine çıkıldığında hem güneş 1- 
şınlarının girmesini sağlar, hem de bünyesine ısı 
depolar, eşiğin altına düştüğünde de bünyesinde 
depoladığı ısıyı iç mekana iletirken opaklaşarak 
ısı yalıtım özelliğini ortaya çıkarır (Şekil 24) 
(Weinlader vd. 2004) 


3.2 Rüzgar Enerjisi Sistemleri 


Rüzgar tribünü ve rüzgar başlıkları olmak 
üzere ikiye ayrılır. 


3.2.1 Rüzgar Tribünü 


Kinetik halde olan rüzgar enerjisini elektrik 
ya da mekanik enerjiye çevirirler. Genellikle çatı 
yüzeylerinde yatay veya düşey olarak uygu- 
lanabilirler. Bu sistemlerin maliyet analizinde 
coğrafi konumuna göre rüzgar hızı en önemli 
etkenlerdendir (Şekil 25) (Antvorskov 2008). 
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Şekil 18. Cam katmanları arasındaki PV modülleri (ASI camları) (Alnaser vd. 2007) 
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Şekil 19. Saydam yalıtım ve bitiş sistemi ve Camlama yalıtım ünitesi bileşenleri (Raicu vd. 2002) 
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Şekil 20. Camlama yalıtım ünitelerinin dış yüzeye uygulama örnekleri (Raicu vd. 2002) 
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Şekil 21. Balkon cam kapamaları ile havalandırma arasındaki ilişki (Voss 2000) 
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Şekil 22. Gazokromik camların ışık yoğunluğuna göre renk değiştirmesi (Wittwer ve Datz vd. 2004) 
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Şekil 23. Faz kaymalı malzemelerin pencere cam katmanlarındaki yeri (Weinlader vd. 2004) 
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Şekil 24. Faz kaymalı cephe panellerinin farklı sıcaklıklara göre saydamlaşması ve opaklaşması 
(Weinlader vd. 2004) 
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Şekil 25. Çatıya yerleştirilmiş Rüzgar başlığı örneği (Douglas 2006). 


3.2.2 Rüzgar Başlıkları 


Genellikle binanın en yüksek noktasına yer- 
leştirilirler. Rüzgar gücünü yönlendirme, rüzgar 
yönüne bağlı kalmama, sabit hava akışı sağlan- 
ması, bacanın geri tepmesinden ve dışa atılan 
gazlardan etkilenmemesi en önemli avantaj- 
larıdır. Özellikle başka bir destek sisteme ihti- 
yacı olan doğal havalandırma sistemleri için uy- 
gundur (Antvorskov 2008). 


3.3 Aydınlatma Sistemleri 


Asma tavan veya çatı üzerinden yansıtılan 
ışığın taşınması ve tüm yapıya dağıtılması için 
birçok metot ve kavram geliştirilmiştir. Bunlar- 
dan “güneş gölgeleme başlığı elemanı? ışımayı 
önlerken gelen güneş ışığını yatay ışık borusuna 
aktararak asma tavan arasından çalışma meka- 
nına ulaştırır (Şekil 26) (West 1999). 


Yapılarda kullanılan cephe kaplamaları, 
güneş kırıcılar ve saçaklar yazın gelen ışığı ke- 
serek dış sıcaklıktan korurken havalandırma için 
bir yük oluşturur. 


3.3.1 Yatay Işık Borusu Teknolojisi 


Bu sistem yapının derinliklerine ışığın 
kırılması ve yansıtılmasında kullanılmakta ve 
konstrüksiyonun bir parçası olarak görülmekte- 
dir (Şekil 27). Yapı kabuğunun en dışında yer 
aldıkları için cephe kaplamasında ısınan havanın 
yapı kabuğuna iletilmeden önce havaya dağıl- 


masına imkan vermesi en büyük avantajıdır 
(West 1999). 


3.3.2 Dikey Işık Borusu Teknolojisi 


Çatı ve döşemeye uygulanabilen bu sistem- 
ler süpermarketler ve ambarlar gibi derin bi- 
nalarda aydınlatma enerjisi tüketimini azaltmak- 
tadır. Reflektörlü (yansıtıcılı) ve reflektörsüz 
(yansıtıcısız) olarak iki tipi vardır (Şekil 28). 


3.4 Havalandırma 


Mevcut binalarda geniş kapsamlı değişiklik- 
ler yapılamayacağından havalandırma için des- 
tek olacak başka bir sistem ilave edilir. Böylece 
havalandırma sistemi hibritleşir. Hibrit Hava- 
landırma Sistemleri İçin Yenilenebilir Enerji 
Olasılıkları Uluslararası Enerji Ajansı ve Avru- 
pa Topluluğu çalışmalarında; 


PV (cephe ve çatı uygulamaları), 
Solar duvar ve solar hava toplacı, 
Cam balkon kapamaları, 

Solar bacalar, 

Rüzgar Tribünü, 

Rüzgar başlıkları 


S ə əbə 


olmak üzere altı ana başlık altında toplanmıştır 
(Şekil 29) (Antvorskov 2008). 
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Şekil 27. Asma tavan arasındaki yatay ışık borusu detayı, çok noktalı (West 1999) 
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Şekil 28. Monodraught Firmasına ait ışık boruları için farklı uygulama alanları (VVeb15) 
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Şekil 29. Hibrit Havalandırma Sistemlerinin Yapı Kabuğundaki Kullanım Yerleri (Antvorskov 2008). 


Hibrit havalandırma sistemle bağlantılı cam 
kaplamalı balkonlar ve kış bahçelerin kul- 
lanımında; pasif güneş enerjisi ile havayı önce- 
den ısıtma ve enfiltrasyonla Havalandırma ile 
iletim kayıplarının azaltılması avantaj olarak 
karşımıza çıkar. Bunların tersine; yazın aşırı 1- 
sınma, enerji korunumu üzerindeki kullanıcı 
davranışı farklılığının etkinliği, cam kaplama 
elemanlarında yoğuşma riskleri ise kritik durum- 
lar olarak karşımıza çıkar. 


4. YAPI KABUĞUNDA RENOVASYON 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ 
TASARIM ARAYÜZÜNDE 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇİN 
İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ 


TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Yönetme- 
liğinin uygulamaya girmesi ile yeni binalarda ısı 
yalıtımı zorunlu hale gelmiştir. Fakat her yeni 
bina için optimum ısı yalıtım kalınlıkları ayrı 
ayrı hesaplanmadığı için özellikle 1sıtma- 
soğutma enerji tüketimi açısından hala ideal se- 
viyelere gelinememiştir. Buna rağmen yeni bi- 
naların enerji tüketimleri mevcut binalara oranla 
daha azdır. Bu yüzden iyileştirme projesi olarak; 
hem Kamu-Eğitim binası hem de konuttan farklı 
kullanım saatleri olan Anadolu Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü seçilmiştir. 


4.1 İyileştirme Projesi İçin Yer Seçimi ve 
Mevcut Durum 


Anadolu Üniversitesi Mimarlık bölümü 
Coğrafi olarak 39,48 enlem ve 30,32 
boylamında bulunmaktadır ve doğu ile yaklaşık 
52 derecelik bir açı ile düz bir araziye yer- 
leştirilmiştir. Eskişehir bölgesinde hakim rüzgar; 
kışın kuzeybatı ve yazın kuzey yönünde değiş- 


mektedir. Bu anlamda kuzeyi kapalı, güneyi 
açık olan renovasyon eki yapmaya uygun üç 
farklı alan Şekil 30.daki vaziyet planında göste- 
rilmiştir. Söz konusu alanlarda; pencere altı para- 
pet duvarında bisküvi tuğla kaplaması olan, çift 
tarafı sıvalı 40cm lik sandviç tuğla duvar bu- 
lunmaktadır. Dış duvarlarda ısı yalıtımı uygu- 
lanmamıştır. Tüm pencereler 90cm parapet du- 
varlı, çift camlı ve PVC doğramalıdır. Isıtılma- 
yan koridor alanlarına komşu iç duvarlarda lento 
üzerinde de pencereler bulunmaktadır. İç kapılar 
ahşaptır. Avluya bakan yüzeylerde de dış duvar- 
daki gibi pencereler yer almaktadır. 


4.2 I Numaralı Alternatif Proje Alanı İçin 
Güneş-Gölge Analizi 


Güneş izi ve ışınları; kışın kısa yelpazede 
eğik açıyla, yazında geniş yelpazede dik açıyla 
yörüngeyi tamamlamaktadır. Bu yüzden güneş 
ışınımından enerji elde edilebilecek saatler açı- 
sından bakıldığında; iç avlusundaki güneşlenme 
zaman aralığı 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 
gerçekleşmektedir. Bunun yanında Devlet Me- 
teoroloji İşlerinden alınan istatistiklere göre kış 
aylarının güneşlenme zaman aralığının daha 
az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda; 1 nu- 
maralı alanda (iç avluda); güneş ışınımından 
enerji eldesi ile yeterli direkt güneş ışınımı alı- 
namadığı için renovasyon eki yapmak mantıklı 
görünmemektedir. 
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Şekil 30. Mimarlık Bölümü Yapı Kabuğu Renovasyonu Profe Alternatif Alanları 


4.3 II-I Numaralı Alternatif Proje Alanı 
İçin Geliştirilen Proje ve Tasarım 
Kriterleri 


Alan seçiminde; II. ve II. numaralı alanlar 
aynı cephede ve aynı güneşlenme oranlarına sa- 
hip olmasından dolayı, rüzgara maruz kalan 2. 
Numaralı alana ağırlık verilmiştir. 


Renovasyon ekinde pasif tasarım kriterleri 
doğrultusunda; ısı ve aydınlatma enerjisi kazancı 
için güneye mümkün olduğu kadar çok, ısı kay- 
bını azaltmak için de kuzeye mümkün olduğu 
kadar az yüzey oluşturulması hedeflenmiştir. 
Güney yüzeylerinde güneşten faydalanmak için 
şeffaf elemanlar tercih edilirken, kuzeybatı 
rüzgarının olumsuz etkisini azaltmak amacıyla 
ısı yalıtım performansı yüksek olan kalın ve 
opak yalıtımlı duvar katmanları kullanılmıştır. 
Güney cephesinde bırakılan üst kat balkonu ise 
“deney platformu” olarak değerlendirilmek is- 
tenmiştir (Şekil 31, 32). 


Taşıyıcı sistemdeyse; geri dönüşümü olan 
ve söküldüğünde farklı yerlerde de kul- 
lanılabilecek olan çelik malzeme tercih 
edilmiştir. Böylece döşemelerde tesisat şaft- 
larına ve mekanik ekipmanlara yer ayrılabile- 
cektir. Ayrıca renovasyon alanının çatısında ve 
deney platformunda toplanan su, subasman 
döşemesinin altına yerleştirilecek su tanklarında 


N 
E 


toplanacaktır. Toplanan su gerektiğinde yan ta- 
raftaki ağaçlara verilecektir (Şekil 33). 


Projenin inşaa edilebilir olduğu düşünülerek 
gerçekçi olması amacıyla ulusal pazarın elver- 
diği ölçüde malzeme ve ekipman seçimi 
yapılmıştır. Bu yüzden etken güneş enerji sis- 
temlerinden ise PV-T adlı hibrit sistemler ve PV 
modüller kullanılması düşünülmektedir. PV-T 
modülünden hem ısı hem de elektrik enerjisi 
temin edilecektir. PV-T modülünün elde ettiği 
ısı enerjisi renovasyon alanına yerleştirilen 
radyatörler ile doğrudan bağlantılı olacaktır. Isı 
sınır değerleri aştığında radyatörleri kapatan ve 
fazla ısıyı döşemedeki menfezlerden tahliye 
eden akıllı bir sistem kurulması düşülmektedir. 
Havalandırma için; gerektiğinde boru ve motor 
vasıtasıyla proje alanındaki ağaçlardan temiz 
hava alınarak, temel tasarım atölyesi ve okuma 
salonu önündeki renovasyon eklerine aktarıla- 
caktır (Şekil 34, 35). 


Renovasyon alanının çatısında bırakılan 
cam kaplamalı boşluklarda PV ve elektrokromik 
camlar önerilmektedir. Böylece iç mekandaki 
ısı, sınır değerleri aştığında elektrokromik cam- 
lar opaklaşarak veya saydamlaşarak aydınlatma 
ve ısı konforu arasında bir denge sağlayacaktır 
(Şekil 36). 
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Şekil 32. Renovasyon alanının 14,50 kot planı 
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Şekil 34. Renovasyon alanının A-A kesiti 
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Şekil 35. Renovasyon alanının B-B kesiti 


Şekil 36. Mimarlık Bölümüne önerilen kütlenin modelleme örneği 


4.4 Renovasyon Ekinin Enerji Simü- olarak renovasyon eki modellenmiş ve malzeme 
lasyon Programı ile Modellenmesi, ile işletme sınır değerleri girilmiştir (Şekil 37); 
Malzeme Seçimi ve Kabul Edilen , EE 
Sınır Değerleri e Proje alanı olarak Eskişehir ili seçildi, 


e “Google Earth” programı yardımı ile 


Tasarlanan renovasyon ekinin enerji yükünü yönlenme ile enlem ve boylam değerleri gi- 


veya getirisini hesaplamak için enerji simü- rildi, . . 

lasyon programı kullanılması düşünülmüş, ve e Sonrasında ve bina fonksiyonu olarak 
“Design Builder? programı tercih edilmiştir. De- Üniversite ə Kolejler seçildi, Er 

sign Builder programında mimari projeye uygun e Kat yüksekliği renovasyon projesi dikkate 


alınarak 350cm ve duvar kalınlığı çelik taşı- 
yıcı konstrüksiyona sahip olduğu göz 
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Şekil 37. Design Builder ile renovasyon ekinin modellenmesi 


önünde bulundurularak 16cm olarak belir- 
lendi, 

e Programın el verdiği şekilde “konstrüksiyon 
ve doğramalar? “tasarım öncesi” şartlara 
göre hesaplamaya ayarlandı, 

e Taşıyıcı konstrüksiyon çelik malzeme olarak 
tasarlandığı için, pencere detayı göz önünde 
bulundurularak duvar katmanları oluştu- 
ruldu, 

e Yapılan renovasyon proje alternatifi “sun- 
space” gibi davranacağı için modellenen 
alanda (zon”da) “semi-exposed Wall, me- 
dium vveight” şartlandırması kabul edildi, 

e Binanın kuzeydoğusu Mimarlık bölümüne 
komşu olduğu için bu alan “adiabatic” 
olarak adlandırılan “ısı geçirimsiz? olarak 
kabul edildi, 

e Su basman döşemesinde ve kuzeybatı du- 
varında 12cm lik ısı yalıtımlı duvar oluştu- 
ruldu, 

e Kullanılan enerji simülasyonu programında 
yenilenebilir enerji kaynakları (enerji üreten 
elemanlar) olmadığı için PV ve PV-T olan 
alanların yerine pencere doğramaları varmış 
gibi düşünüldü (PV ve PV-T lerin enerji 
eldeleri hesaba katılmamıştır), 

e Pencere açıklıkları çift camlı ve elektrokro- 
mik cam olarak tanımlandı, 

e Aktivite olarak m” ye düşen kişi sayısı 0,12 
olarak kabul edildi. Doğal havalandırma 
olacağı varsayılarak mekanik havalandırma 
kapatıldı ve enfiltrasyon (programın belirle- 
diği standart değer) 0,7 kabul edildi. 

e Isıtma sistemi olarak sıcak su radyatörleri ve 
doğalgaz sistemi seçildi, 


Programın veri tabanında yer alan Eskişehir 
Coğrafi ve İklim verileri ise Tablo 1.de görül- 
mektedir. 


Bu verilere göre Eskişehir ilinde Mayıs- 
Eylül aralığında ısıtma ihtiyacı olmadığı ve 
Mart-Ekim aralığında Direkt ve Yayılı Güneş 


Işınımı şiddetinin yükseldiği görülmektedir. 
Rüzgar ise Kasım-Haziran aralığında batı- 
Kuzeybatıdan, Temmuz-Ekim aralığında kuzey- 
kuzeydoğudan estiği anlaşılmaktadır. Atmosfer 
basıncınınsa bütün bir yıl boyunca çok fazla 
değişmediği görülmektedir. 


4.5 Enerji Simülasyon Verileri ve 
Verilerin Yorumlanması 


Modellenen renovasyon ekinin malzemesi 
belirlendikten ve sınır değerleri girildikten sonra 
alınan enerji simülasyon değerleri aylık orta- 
lamalara göre Tablo 2., Şekil 38. ve Şekil 39. da 
görülmektedir. Renovasyon ekinin bulunduğu 
taraftaki Mimarlık bölümüne ait simülasyon ve- 
rileri ise Tablo 3. ve Şekil 40. da yer almaktadır. 


Elde edilen enerji simülasyon verileri de- 
gerlendirildiğinde, 


e Renovasyon ekinin ısıtma döneminde (1 
Ekim 30 Nisan) çok az enerji ile ısıtı- 
labildiği, 

e Ocak ayında gündönümü olduğu için; 

o Yataya oldukça paralel gelen güneş 
ışınlarından dolayı güneşten ka- 
zanılan ısı enerjisinin kış ortala- 
masından fazla olduğu, 

o Bu yüzden de ısıtma için harcanan 
enerjiyi düşürdüğü, 

e Havalandırma değerlerinin Nisan-Kasım 
ayları aralığında dış ortam sıcaklığının yük- 
selmesinden dolayı arttığı, 

e ə... -Eylül aylarında, 

Elektrokromik camların kullanıl- 
masına rağmen güneşten kazanılan 
enerji kazancının çok fazla olduğu, 

o Bu yüzden iç hava sıcaklığının çok 
yükseldiği, 

Isıl konfor için gölgeleme elemanlarının ve ilave 
soğutma sistemi gerektirdiği, 
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Tablo 1. Design Builder Programma göre Eskişehir ili için Coğrafi veriler 


Kuru Ter- Rüzgar 1 Rüzgar 

mometre Sı- / Çiğ Noktası | Direkt Güneş | Yayılı Güneş | Hızı Yönü 1 Atmosfer 

caklığı (”C) Sıcaklığı (°C) | Işınımı (kWh) | Işınımı (kWh) | (m/s) (°) Basıncı (Pa) 
Ocak 5,75 2,31 39,76 32,13 4,78 130,69 1 101966,50 
Şubat 4,88 -0,63 30,25 42,51 5,48 172,08 |101214,70 
Mart 7,25 3,02 40,71 68,17 4,13 150,74 1 101456,60 
Nisan 12,21 5,84 70,76 82,80 4,13 152,49 | 100695,60 
Mayıs 16,77 11,43 104,30 96,55 4,38 128,71 1 101119,90 
Haziran / 21,61 14,30 132,00 95,08 3,98 126,65 |100994,90 
Temmuz | 24,09 17,92 158,84 85,89 5,79 54,80 1 100784,00 
Ağustos 1 24,24 19,24 135,27 80,65 5,68 80,20 |(101069,50 
Eylül 20,81 13,71 117,65 63,00 4,95 76,13 1 101175,40 
Ekim 16,46 10,59 65,08 53,83 4,24 102,14 1 101202,00 
Kasım 11,39 6,92 38,98 36,42 4,04 166,35 1 101564,90 
Aralık 7,87 5,00 21,23 30,54 5,59 103,59 |101818,10 


Tablo 2. Renovasyon ekine ait enerji simülasyon verileri 


Diş 

Mekan Isıtma | Genel Ay- | Pencerelerden İç Hava | Harcanan Hava 

Enerjisi dınlatma Kazanılan Güneş | Sıcaklığı |Isı Enerjisi | Sıcaklığı 

(kWh) (kWh) Enerjisi (kWh) 1 (°C) (kWh) (C) 
Ocak 528,67 231,01 1712,04 16,57 813,34 573 
Şubat 787,94 216,57 1399,44 16,24 1212,21 4,88 
Mart 337,00 202,13 1903,64 16,95 518,46 7,25 
Nisan 39,16 274,32 2636,48 23,38 60,25 12,21 
Mayıs 3,61 303,19 3179,22 29,23 5,55 16,77 
Haziran 0,00 245,44 3264,60 33,70 0,00 21,61 
Temmuz 1 0,00 259,88 3417,99 36,26 0,00 24,09 
Ağustos 0,00 0,00 3111,49 34,57 0,00 24,24 
Eylül 0,00 259,88 2723,30 32,09 0,00 20,81 
Ekim 3,79 259,88 1948,43 25,20 5,83 16,46 
Kasım 121,56 303,19 1467,23 19,80 187,01 11,39 
Aralık 412,23 216,57 949,07 14,88 634,19 7,87 
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Şekil 39. Renovasyon ekine ait iç dış sıcaklık grafikleri 


Tablo 3. Renovasyon ekinin bulunduğu taraftaki Mimarlık bölümüne ait enerji simülasyon verileri 


Mekan Isıtma Genel Ay- Pencerelerden İç Hava | Harcanan Isı | Dış Hava 
Enerjisi dınlatma Kazanılan Güneş Sıcaklığı Enerjisi Sıcaklığı 
(kWh) (kWh) Enerjisi (kWh) CC) (kWh) CC) 
Ocak 11644,35 2611,05 2795,18 13,82 17914,38 5,75 
Şubat 13686,40 2447,86 2250,26 14,25 21055,99 4,88 
Mart 8681,08 2284,67 2606,58 14,07 13355,51 7,25 
Nisan 2156,89 3100,62 3563,24 17,08 3318,29 12,21 
Mayıs 360,34 3427,00 4353,68 20,62 554,37 16,77 
Haziran 0,00 2774,24 4882,99 24,23 0,00 21,61 
Temmuz 0,00 2937,43 5561,07 26,32 0,00 24,09 
Ağustos 0,00 0,00 4630,13 24,87 0,00 24,24 
Eylül 25,71 2937,43 3883,66 23,28 39,56 20,81 
Ekim 437,51 2937,43 2621,75 19,15 673,10 16,46 
Kasım 3521,10 3427,00 2433,78 16,31 5417,08 11,39 
Aralık 8358,02 2447,86 1797,24 13,97 12858,49 7,87 
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Şekil 40. Renovasyon ekinin bulunduğu taraftaki Mimarlık bölümüne ait enerji simülasyon grafiği 


Hafif malzeme ve hafif konstrüksiyon öge- 
lerinin kullanılması, yapı kabuğunda faz 
kayması sağlayamadığı için ısıl konfora har- 
canan enerjinin; 


o Nisan-Mayıs, Ekim-Kasım aylarında 
çok az olduğu, 
o Aralık-Mart aylarında ısıtma ener- 
jisi olarak, 
o Mayıs-Eylül aylarında soğutma 
enerjisi olarak arttığı 
Genel Aydınlatma enerjisinin çok az 


değişkenlik gösterdiği, 
Isıtma sistemi verimine göre; iç mekan ısıt- 
masında harcanan ısı enerjisinin arttığı, 
sonuçları çıkmıştır. Bu sonuçlara göre de; 
Karasal iklim bölgesinde ısıtma kadar 
soğutmanın da önemli olduğu; 
Mayıs-Eylül aylarında ısıl konfora harca- 
nacak enerjinin azaltılması için aktif- pasif 
tasarım stratejileri olarak; 

o Gölgeleme elemanları kullanılması 
ve 
Temiz Hava menfezlerinin gerek- 
tiğinde ısıtma gerektiğinde soğutma 
amacıyla kullanılması, 
Temiz hava destek ünitesinin 
ısıtma-soğutma yüküne yardımcı 
olması, 
Bu bölgede ısınan havanın kuzeye 
bakan diğer mekanlarda ısıtma sis- 
temine destek olacak şekilde ak- 
tarılması, 
İlave soğutma sistemi, 


o 


gerektiği görülmektedir. Yapılan enerji simülas- 
yonuna ek olacak şekilde PV ve PV-T gibi aktif 
enerji sistemlerinin kazanımları da enerji anal- 
izleri eklenmelidir. Böylece önerilecek iklim- 
lendirme sistemleri için gerçeğe daha yakın de- 
gerler ortaya çıkacaktır. 


Mevcut durumun ve renovasyon ekinin 
enerji simülasyon sonuçları değer- 
lendirildiğinde; 


e Elektrokromik camlar sayesinde mevcut du- 
rum kadar pencerelerden enerji kazancı 
olduğu, 

e Renovasyon ekinin ısıtma döneminde 
güneşten kazanılan enerji ile iç mekana ısıl 
destek sağladığı, 

e Renovasyon ekinin mekan ısıtma enerji per- 
formansının mevcut durumdan daha iyi 
olduğu, 

e İç ısıl konfor şartlarında renovasyon ekinde 
PV ve PV-T sistemlerini gölgelemeyecek 
şekilde gölgeleme elemanlarının kullanıl- 
ması gerektiği, 


görülmektedir. 
3. SONUÇ 


Binalar ve sanayi sektörü, enerji tü- 
ketiminde en yüksek orana sahiptir. Bu yüzden 
iki sektörde de öncelikle “sürdürülebilirlik” 
bilinci sağlanmalı ve bu konuda uygulamaya 
yönelik teşvikler verilmelidir. Bunun yanı sıra 
Devlet politikası olarak yönetmelikler ve tüzük- 
ler çıkarılmalıdır. İlgili sektörlerdeki aynı 
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disiplinlerde çalışan Ar-Ge ve tasarım ekipleri 
ile uygulama alanlarında çalışan meslektaş 
gruplar arasında organizasyonlar yapılmalı ve 
bununla birlikte disiplinler arası da bilgi alış- 
verişi sağlanmalıdır. 


Malzeme ile teknolofideki, yenilikler ve 
gündem sürekli olarak ilgili disiplinlere tanıtıl- 
malı ve uygulama (veya uygulatma) fırsatı ve- 
rilmelidir. Bu bağlamda inşaat sektöründe 
mevcut binalar, yeni yapılmakta ve gelecekte 
yapılacak olan binalar için uygun sistemler de- 
taylı bir şekilde analiz edilmeli ve araştırıl- 
malıdır. 


Yeni yapılacak olan binalar sürdürülebilir 
mimari tasarım kriterlerine göre planlanmalıdır. 
Yapılmakta olan binalar ise, bulunduğu yapım 
aşamasına göre, söz konusu tasarım kriterleri 
dikkate alınarak, optimum enerji korunumu için 
gerekli müdahaleler ve iyileştirmeler yapıl- 
malıdır. Hatta sertifikasyon sistemleri de 
(LEED, BREAM gibi) dikkate alınmalıdır. Ta- 
sarım aşamasında bu alanlarda uzman olan 
kişi/kişiler mutlaka yer almalıdır. Mevcut bi- 
nalarda ise; ekonomiklik, malzemenin geri dö- 
nüşümü, kullanıcı konforu gibi önemli faktörler 
göz önünde bulundurularak iyileştirme ve reno- 
vasyon projeleri hazırlanmalıdır. Ayrıca tüm 
binaların; coğrafi konumu, iklimsel verileri, 
güneş ışınım şiddetleri ve süreleri, kullanım 
amacı ve kullanım süresi dikkate alınarak ihti- 
yaç duyulan enerji türü ve miktarı belirlen- 
melidir. Yapılan hesaplamaların sonunda da al- 
ternatif enerji sistemleri tavsiye edilmeli ve ha- 
yata geçirilmelidir. Mevcut binalarda ise; yapıl- 
ması düşünülen renovasyon projelerinde, sadece 
yapı kabuğunu iyileştirmeye değil enerji etkin 
sistemlerden de mümkün olduğu kadar yarar- 
lanılmaya çalışılmalıdır. 


Sonuç olarak enerji etkinliği için; her yeni 
binada veya mevcut binaların iyileştirme projel- 
erinde mutlaka enerji simülasyon programların- 
dan yararlanılmalıdır. Enerji simülasyonu pro- 
gramları sayesinde; yapı kabuğunda kullanılan: 
yapı elemanlarının ve yapı malzemelerinin; 
fiziksel özellikleri ve yönlenmesi gibi farklı ta- 
sarım alternatiflerine ait enerji tüketim verileri 
alınmalı ve detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. 
Analizlerin sonuçlarına göre optimum enerji et- 
kinliğini sağlayan alternatif uygulanmalıdır. Ay- 
rca birbirine benzer bina kullanım fonksi- 
yonlarına göre “ideal standart şartlar? belir- 
lenerek hedefler konulmalı ve bu hedefler 
doğrultusunda; tasarım ve uygulama aşama- 
larında standardizasyon sağlayacak yönetmelik- 
ler geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 
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